Approved For Release : sof 
CIA-RDP81B00879R000900130001-2_—. Che" 


ZV. y : | 
copy 3 oF 3 
(rJt a ie | 
pale HF - Ss F d 
os 
PRICED SPARE PaRTS LIst 
Radan Navigation System Model 
PC-211 , 


Flyaway Kit Spares 


Exhibit "A" 
Contract HF 22)9 


— ____ Manufactured 
GENERAL PRECISION La3OR2 TORY INCORPORATED 
Pleasantville, {.Y. 


Date of Preparation 4/2/58 
Approved For Release : 
CIA-RDP81B00879R000900130001-2 


FC-21] RADAN NAVIGATION SYSTEM-FLYAWAY KIT SP 
GENERAL PRECISION LABORATORY INC. 


PLEASANTVILLE, NEW YORK 


PART NUMBER _ 


{TEM STOCK NUMBER 
NUMBER! CODE SERIAL 


642-93 
64y2~89 
6412-69 


“64,2=88 


6412-70 
130-7=1 
123-17-11 
122-113-1 
122-1-7 
121-0578-71 
123-14-11 


—:123-14-51 


6011-30 
105~190=1 
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CONTRACT NUMBER ae ews = 
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DESCRIPTION re ee 
| AMPLIFIER ASSY, Control (2) 214Lq deo aitr-se | i 
AZIMUTH SERVO ASSY CA) 4,369. ne : 
HIGH VOLTAGE BOARD ASSYQ) « Si 1 
MAIN LOOP ASSY or) a t 7 1 
POWER SUPPLY AsSYQ-) =“ V“ f : 1 
MAUNETRON (Litton 13089) (4) 2ZriQ7 «4 2 
AZIMUTH SYNCHRO CONTROL TRANSFORM-R 4tow Qood3 t+ Ra 2 
SWITCH, Toggle > o Ro 1 
SWITCH, JAN-5-23 STS25 o < @| | Rea 
RESISTOR-POTENTIOMETsR 25k .05%lin a : 2 
| SYNCHRO TRANSMITTER | i e + |fe 2 
SYNCHRO TRANSMITT=R 9 1 Cho Rea 
NOISE GENERATOR | M2 fore ‘1 
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CONNECTOR, Tracker Mount (Cannon) 
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UNIT TOTAL 
PRICE PRICE 
194.57 194.57 
520.88, 520.86 
66,00 66.00 
1320.31 1320.31 
926.2h 926.24 
952.73 1905.46 
50.88 101.:76 
15.62 15.62 
2.68 2.58 
8.49 8.49 
Ty ger Oe 94.22 
49.63 9.63 
52.66 52.66 
11.64 11.64 
TOTAL $ 5,270.16 
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